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Ephemerides by M. G. Riimker are omitted. 
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Liverpool. 


IRENE. 

Equatoreal. 


(Mr. Hartnup.) 


1851. 

Aug. i 


Green. M.T. 
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9 57 


R.A. 


Log 2 


N.P.D. Log Star of Comp. 

7*6 I5 h 4o m 4i S *53 +8*439 1081522*2 -9*9543 B.A.C. 5176 

10 13 7*5 4 I *7 I +8*472 25 7 9 94^ 

The following is the assumed mean place of the star of comparison for 

1851*0, derived from the Greenwich 12-year Catalogue:— 
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Not corrected for parallax. 

Mean Places for January 0*1851 of the two Stars with which the Planet was 

compared both days. 
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Assumed Mean Places of the Stars, 1851*0. 



Mean R.A. 

h m s 

Mean N.P.D. 

0 / « 

Name of Star. 

a 

16 2 43*20 

103 35 54-2 

Bessel (Weisse) xvi. 38 

b 

15 34 23-62 

io 5 3 1 57*5 

B.A.C. 5184 

c 

35 30*12 
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H.C.28617 

d 
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“ These mean places have been derived from the respective catalogues named 
above. The right ascension of H.C. 29826 having been found to be about 30 s in 
error, the assumed value has been deduced from the Histoire Celeste on the sup¬ 
position that the star was observed at the third wire.” 
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Elements . 

Computed by Mr. G. Riimker, from the observation made at 
London May 19, a mean of the Berlin and Cambridge ob¬ 
servations July 21, and the Cambridge observation Sept. 20. 
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M.. 74 35 20*56 1851, Sept. 20*0, Berlin M.T. 

**’.*'■■. ^ 2 34 0 7 \ Mean Equinox, 

Q, . 86 50 23*98) Jan. o, 1852. 
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Log e . 9*2277759 

Log a . 0*4123316 

Log (a. . 2*9315092 


These elements represent the middle observation, thus — 

// 

Calculation — Observation —0*04 in longitude. 
— — 4- 0*02 in latitude. 


Ephemeris, 

By MM. G. Riimker and O. Frommeling. 

For 9 11 36™ Berlin Mean Time. 
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